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(TRABAJO I ) 


En mecánica clásica, una nueva reformulación es presentada, que es invariante 
bajo transformaciones entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales 
y que puede ser aplicada en cualquier sistema de referencia sin necesidad 
de introducir las fuerzas ficticias. Adicionalmente, en este trabajo, todas las 
fuerzas deben obedecer siempre la tercera ley de Newton. 


Introducción 


La nueva reformulación, que este trabajo presenta en mecánica clásica, se desarrolla a partir 
de un sistema auxiliar de partículas (denominado Universo) que es utilizado para obtener 
magnitudes cinemáticas (denominadas universales) que son invariantes bajo transformaciones 
entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 


La posición universal r;,, velocidad universal v; y aceleración universal a; de una partícula 2 
con respecto a un sistema de referencia S (inercial o no inercial) están dadas por: 


1 =(%) = (E) 
v; = d(%,)/dt = (8, -V)-6x(%,—R) 


> > > > 


2(%)/d? = (3, -4)-25x (8, -V)+0x[0x(%,-R))-ax(7,-k) 


Il 


a; 


donde F; es el vector de posición de la partícula ¿ con respecto al sistema universal [7, es el 
vector de posición de la partícula 1, R es el vector de posición del centro de masa del Universo 
y Y es el vector de velocidad angular del Universo] [con respecto al sistema S] (ver Anexo 1) 


El sistema universal es un sistema de referencia fijo al Universo (“4 = 0) cuyo origen coincide 
siempre con el centro de masa del Universo (R= V =XA=0) 


Cualquier sistema de referencia S es inercial cuando la velocidad angular « del Universo y la 
aceleración A del centro de masa del Universo son iguales a cero con respecto a $. 


Nota : (Y m € Magnitudes Universales : Si m = M2 — d(m)/dt = d(ñ)/dt - 4xñ) 
Nueva Dinámica 


[1] Toda fuerza siempre es causada por la interacción entre dos o más partículas. 


[2] La fuerza neta F; que actúa sobre una partícula ¿ de masa m;, produce una aceleración 
universal a, según la siguiente ecuación: [F¿ = m,a;] 


[3] En este trabajo, todas las fuerzas deben obedecer siempre la tercera ley de Newton en 
su forma débil y en su forma fuerte. 


Ecuación de Movimiento 


La fuerza neta F; que actúa sobre una partícula ¿ de masa m;, produce una aceleración 
universal a; según la siguiente ecuación: 


F,; = mia; 


A partir de la ecuación anterior se deduce que la aceleración (ordinaria) a; de la partícula ¿ 
con respecto a un sistema de referencia S (inercial o no inercial) está dada por: 


a, = Fm + 4+20x (8,-V)-0x[6x(8-R)]+4x(7,—K) 


donde 7, es el vector de posición de la partícula 1, R es el vector de posición del centro de 
masa del Universo y 4 es el vector de velocidad angular del Universo (ver Anexo 1) 


Desde la ecuación anterior se deduce que la partícula ¿ puede estar acelerada incluso si sobre 
la partícula ¿ no actúa fuerza alguna y también que la partícula ¿ puede no estar acelerada 
(estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme ) incluso si sobre la partícula ¿ actúa 
una fuerza neta no equilibrada. 


Sin embargo, desde la ecuación anterior también se deduce que la primera y segunda ley 
de Newton son válidas en cualquier sistema de referencia inercial, puesto que la velocidad 
angular «Y del Universo y la aceleración Á del centro de masa del Universo son iguales a cero 
con respecto a cualquier sistema de referencia inercial. 


En este trabajo, cualquier sistema de referencia S es un sistema de referencia inercial cuando 
la velocidad angular del Universo y la aceleración Á del centro de masa del Universo son 
iguales a cero con respecto a S. Por lo tanto, cualquier sistema de referencia S es un sistema 
de referencia no inercial cuando la velocidad angular ¿4 del Universo y/o la aceleración Á del 
centro de masa del Universo no son iguales a cero con respecto a $. 


Sin embargo, puesto que en mecánica clásica cualquier sistema de referencia es realmente un 
cuerpo rígido ideal entonces cualquier sistema de referencia S es un sistema inercial cuando 
la fuerza neta que actúa en cada punto del sistema S es igual a cero. Por lo tanto, cualquier 
sistema de referencia S es un sistema no inercial cuando la fuerza neta que actúa en cada 
punto del sistema S no es igual a cero (ver Anexo IV) 


Por otro lado, la nueva reformulación de la mecánica clásica presentada en este trabajo y la 
mecánica newtoniana son observacionalmente equivalentes. 


Sin embargo, los observadores no inerciales pueden utilizar la mecánica newtoniana sólo si 
introducen fuerzas ficticias en F, (como la fuerza centrífuga, la fuerza de Coriolis, etc.) 


Adicionalmente, la nueva reformulación de la mecánica clásica presentada en este trabajo es 
también una reformulación relacional de la mecánica clásica puesto que está desarrollada a 
partir de magnitudes relativas (posición, velocidad y aceleración ) entre partículas. 


Sin embargo, como se ha dicho más arriba, la nueva reformulación de la mecánica clásica 
presentada en este trabajo y la mecánica newtoniana son observacionalmente equivalentes. 


Definiciones 


Para un sistema de N partículas, las siguientes definiciones son aplicables: 


Masa 


Posición CM 1 
Velocidad CM 1 


Aceleración CM 1 


Posición CM 2 
Velocidad CM 2 


Aceleración CM 2 


Momento Lineal 1 
Momento Angular 1 


Momento Angular 2 


Trabajo 1 

Energía Cinética 1 
Energía Potencial 1 
Energía Mecánica 1 


Lagrangiano 1 


Trabajo 2 

Energía Cinética 2 
Energía Potencial 2 
Energía Mecánica 2 


Lagrangiano 2 


Wi = a F; - dr; = AK; 


AK;, = Y»; AYami (vi)? 


AU; = -— A F; - dr; 
Er = K¡+U1 
Li = K¡ — Us 


Wa = > dE F; -d(r; — Rem) = AK») 


AK) < o A a Mi (v; = A 


AU = - Df, Fi d(r;— Rem) 
Ez = K2+ Uz 
L2 = K2-—Usz 


Trabajo 3 
Energía Cinética 3 
Energía Potencial 3 


Energía Mecánica 3 


Trabajo 4 
Energía Cinética 4 
Energía Potencial 4 


Energía Mecánica 4 


Trabajo 5 
Energía Cinética 5 
Energía Potencial 5 


Energía Mecánica 5 


Trabajo 6 
Energía Cinética 6 
Energía Potencial 6 


Energía Mecánica 6 


W3 = 


AK3 


YN, AY2F; 5; = AK3 
= YN AY2a m¡a; Tr; 
= =D ¡AYF;-ri 


K3 + Uz 


YN, AY F, - (r, — Ro.) == AKy 
YN; AYa mi [(as as Aecem) : (r; _ Ros) ] 
= - YN AY EF; : (1; — Rem) 


K4 + Usa 


Il 


7 [Fi dE) +AY2F:-(,—K)] = ARs 


Il 


YN AYam, [ (6 — V)? + (a — A) - (7 — K)] 
= DN [f Fi dr,—E)+AYF;-(%,—£)] 


K5 + Us 


E [SÍ Fs d(%— Bom) + AY2 Fi (% Kom)] = AKo 
= DE AYami [ (5, — Vem)? + (8; — Ácm) * (7 — Hom) ] 


K6 + Us 


Relaciones 


En un sistema de partículas, entre las energías cinéticas, las energías potenciales y las energías 
mecánicas, se dan siempre estas relaciones (ver Anexo II) 


Ki, = K2+Y2MV2,, 


K3 = Ka Ele a M Am : Rem 


K5 = Ko +Y2 M [(Vom — V)? + (Ácm — A) * (Bom — R)] 


Ks = K,+Ks 


Ks5 = K2+Ka 


€ Us = Us +U3 


€ Us = Uz+Ua 


Leyes de Conservación 


El momento lineal [P,] de un sistema aislado de N partículas permanece constante si las 
fuerzas internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma débil. 


P, = constante [d(P1)/dt = E m¡a; = 2 F, = 0] 


El momento angular [L;¡ ] de un sistema aislado de N partículas permanece constante si las 
fuerzas internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma fuerte. 


L, = constante [d(L)/d.= Y m[n xa] = Y, mxE;=.0] 


El momento angular [L>] de un sistema aislado de N partículas permanece constante si las 
fuerzas internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma fuerte. 


L2 = constante [ d(Lo)/dt == y mi [Cs —= Rem) x (a; — Acid == 
2 mi [ (1; — Rem) Xx aj] = Y (1; — Rem) Xx F; = 0] 


Las energías mecánicas [Ej y E2] de un sistema de N partículas permanecen constantes si 
el sistema está sujeto solamente a fuerzas conservativas. 


E, = constante [AE = AKi¡+AUÚ;, = 0] 


Ez = constante [AEz = AK2+AU> = 0] 


Las energías mecánicas [Ez y E4] de un sistema de N partículas son siempre iguales a cero, 
por lo tanto, permanecen siempre constantes. 


Ez = constante [ Es N Ya [mi as 1; —F;- 15] = 0] 


1 


E, = constante [Es = »); Ya [m,a;: (1; — Rem) Fi: (1; —Rem)] = 0] 


YN Yam; [ (a; — Acm) : (1; —Remn)] = ) Ya m¡a;: (1; — Rem) 


Las energías mecánicas [Es y Eg] de un sistema de N partículas permanecen constantes si 
el sistema está sujeto solamente a fuerzas conservativas. 


Es = constante [AEs = AKs+A Us = 0] 


Eg = constante [AEs = AKi+A Us = 0] 


Observaciones Generales 


Todas las ecuaciones de este trabajo pueden ser aplicadas en cualquier sistema de referencia 
inercial o no inercial. 


Por lo tanto, la nueva reformulación de la mecánica clásica presentada en este trabajo está de 
acuerdo con el principio general de relatividad. 


Adicionalmente, los sistemas de referencia inerciales y no inerciales no deben introducir las 
fuerzas ficticias en F, ( como la fuerza centrífuga, la fuerza de Coriolis, etc. ) 


En este trabajo, las magnitudes [m, r, v, a, M, R,V, A, F, P¡,L;,L>2, W;¡,K¡,U,,E,, Li, 
Wa, Ko, Uz, E>, La, Wa, K3, Uz, Ez, Wa, Ka, Ua, Ea, W5, Ks, U5, Es, Wo, K6, Us YE Eg] 
son invariantes bajo transformaciones entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 


La energía mecánica Ez de un sistema de partículas es siempre igual a cero [Eg = K3+U3 = 0] 


Por lo tanto, la energía mecánica Es de un sistema de partículas es siempre igual a la energía 
mecánica Ey del sistema de partículas [Ez = Ex] 


La energía mecánica Es de un sistema de partículas es siempre igual a cero [ Ey = K4+U4 = 0] 


Por lo tanto, la energía mecánica Eg de un sistema de partículas es siempre igual a la energía 
mecánica Ez del sistema de partículas [Eg = Ez] 


Si la energía potencial U¡ de un sistema de partículas es una función homogénea de grado k 
entonces la energía potencial Uz y la energía potencial U;z del sistema de partículas, están 
dadas por: [Uz = (4) U;¡] y [Us = (1+5)U1] 


Si la energía potencial U2 de un sistema de partículas es una función homogénea de grado k 
entonces la energía potencial Us y la energía potencial Ug del sistema de partículas, están 
dadas por: [Us = (£) U2z] y [Us = (1+5) U2] 


Si la energía potencial U¡ de un sistema de partículas es una función homogénea de grado k 
y si la energía cinética Ks del sistema de partículas es igual a cero entonces se obtiene: 


[K, = —K3 =U3 = ($) Ur = (757) E1] 


Si la energía potencial U2 de un sistema de partículas es una función homogénea de grado k 
y si la energía cinética Kg del sistema de partículas es igual a cero entonces se obtiene: 


[Kz = —Ky = Us = (5) U2 = (755) Ez] 


Si la energía potencial U¡ de un sistema de partículas es una función homogénea de grado k 
y si el promedio de la energía cinética (K;) del sistema de partículas es igual a cero entonces 
se obtiene: [(K1) = — (Ka) = (Us) = (5) (U1) = (547) (E1)] 


Si la energía potencial Uz de un sistema de partículas es una función homogénea de grado k 
y si el promedio de la energía cinética (Kg) del sistema de partículas es igual a cero entonces 
se obtiene: [(K2) = — (Ka) = (Ua) = (5) (U2) = (74) (Ez)] 


El promedio de la energía cinética (Ks) y el promedio de la energía cinética (Kg) de un sistema 
de partículas con desplazamiento acotado están relacionados con el teorema del virial. 


El promedio de la energía cinética (Ks) y el promedio de la energía cinética (Kg) de un 
sistema de partículas con desplazamiento acotado ( en (K5) con respecto a R y en (Kg) con 
respecto a Rem ) son siempre iguales a cero. 


La energía cinética K; y la energía cinética Kg de un sistema de N partículas pueden ser 

., . N a S a > = 

también expresadas como sigue: [ K5 = >, Ya m¡(;r; + Fr) ] donde r, = |F, — R| 
=> (+... p.. ”.. da a Pe Pr. N 2 N N 

y [Ks= Mi; 1/2 mm; MA Fiz Pis + Fijrij)] donde ri = | Fi — F; | ya ( A o) 


La energía cinética K;s y la energía cinética Kg de un sistema de N partículas pueden ser 
también expresadas como sigue: [ Ks = N), Ya mi (7, ) ] donde 7, = Ya (7%, — R) - (7, — R) 
y [Ks = Dj»; Y2 msm M (Fi ) ] donde 7ij = Ya (7 — 75) - (% — 75) me (E EN, 54) 


La energía cinética Kg es la única energía cinética que puede ser expresada sin necesidad 
de introducir magnitud alguna relacionada con el Universo [ tales como: r, v, a, Y, R, etc. 


En un sistema aislado de partículas la energía potencial Uz es igual a la energía potencial 
Ui si las fuerzas internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma débil [Us = Uj 


En un sistema aislado de partículas la energía potencial Us es igual a la energía potencial 
Uz si las fuerzas internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma débil [Us = Uz 


En un sistema aislado de partículas la energía potencial Ug es igual a la energía potencial 
Us si las fuerzas internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma débil [Us = U5 


Un sistema de referencia S es un sistema no rotante especial cuando la velocidad angular Y 
del Universo con respecto a S es igual a cero y S es además un sistema inercial cuando la 
aceleración A del centro de masa del Universo con respecto a $ es igual a cero. 


Si el origen de un sistema no rotante especial [¿ = 0] coincide siempre con el centro de masa 
del Universo [R =V=AÁA= 0] entonces se logra: [r, = F;, v, = %, y a; = 4,] Por lo tanto, 
es posible afirmar que las magnitudes universales y las magnitudes ordinarias son siempre 
las mismas en este sistema de referencia. 


Este trabajo no contradice la primera y segunda ley de Newton puesto que estas dos leyes 
siguen siendo válidas en cualquier sistema de referencia inercial. La ecuación [F; = m, a;] 
es una simple reformulación de la segunda ley de Newton. 

Finalmente, en este trabajo, la ecuación [F, = m¿a;] es válida en cualquier sistema de 


referencia inercial o no inercial solamente si todas las fuerzas obedecen siempre la tercera ley 
de Newton en su forma débil y en su forma fuerte. 
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Anexo I 


El Universo 


El Universo es un sistema que contiene a todas las partículas, que está siempre libre de 
fuerzas externas y que todas las fuerzas internas obedecen siempre la tercera ley de Newton 
en su forma débil y en su forma fuerte. 


La posición R, la velocidad V y la aceleración A del centro de masa del Universo respecto 
a un sistema de referencia S, la velocidad angular d y la aceleración angular «' del Universo 
respecto al sistema de referencia S, están dadas por: 


. All 
M= > mm 
= . ss All 
R=M">)> Mm 
7 . ps AU > 
V =M”" >, mú 


FÍ . A > 
A = M LN) mi dá; 


SST 
| 
> 
Si 
| 
paa) 
Ny 
a 
| 
AR 
5 
| 
Ol 
at: 
S 
OS 
5 
| 
Pay) 
— 


L= NM m(r,—R) x (6, — V) 


donde M es la masa del Universo, T es el tensor de inercia del Universo (respecto a R) y L 
es el momento angular del Universo respecto al sistema de referencia $. 


Transformaciones 


Las transformaciones de posición, velocidad y aceleración de una partícula 1 entre un sistema 
de referencia S y otro sistema de referencia S”, están dadas por: 


Anexo II 


Relaciones 
En un sistema de partículas se dan siempre estas relaciones ( Las magnitudes Rem, Vem, Acm, 
Rem, Vem Y Acm pueden ser reemplazadas por las magnitudes R, V, A, R, V y Ao por las 


magnitudes r;, v;, aj, 7;, 0, y 4, respectivamente. Por otro lado, siempre R = V=A =0) 


Anexo III 


Magnitudes 


Las magnitudes L2, Wa, Ka, U2, Wa, Ka, Us, Wo, Kó y Us de un sistema de N partículas 
pueden ser también expresadas como sigue: 


L> = si Mim; M”| (r, — r;) Xx (v; —vj)] 


Wa = Dj, mimjM> [ [7 (E,/m; — Fs/mj) : d(r; — r5)] 


AK) = Dis A la mi¡mj M-”* (v; = v;)? = Wo) 

AUs = - e Mi m; M=[f (E¿/m, + F;,/m;) É d(r; = r;)] 

Wa = Dj, AYa m¡mjM"* | (E¿/mi — Fj/mj) - (1; — r;)] 

AKa = a A a mi¡mj M=|(as —= as) . (r; == r5)] = Wa 

Wo = Dj, mimjM "| $7 (E,/mi —Fy/mj) -d(7, —Fj) +A Ya (Fi /m;—E¿/mj) (7; —7y)] 
AKs = Dj: AY mim¿M "| (0, — 8,2 + (4, — dj) -(H—7)] = Wo 

AU = y, mim MA 7 (E, /m¡—F5/mj)-(7,—7,)+A Yo (F¡/m¡—F3/mj) (7,7) ] 


Las magnitudes W« as) Y Ur aro) de un sistema aislado de N partículas cuyas fuerzas 
internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma débil se reducen a: 


W, = Wa = DJ Fi dr, 


AU, = AUz = — ea la F, - dr, 


W3= W¿ = »,¡AY2F;- 7 


AUz = AÚr4 = —- DD), AYF;- 7% 


Ws = We = D[/ Fi dr, +AY2F; 7] 


AUs = AUs = ID [/ Fi dr, +AY2F;- 7] 
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Anexo IV 
Sistemas y Fuerzas 


Diagrama de fuerzas netas actuando sobre un sistema de referencia S, cuando $ es un sistema 
no rotante y no acelerado linealmente respecto a un sistema inercial (9 puntos) 


4Y 


MS] 


Diagrama de fuerzas netas actuando sobre un sistema de referencia S, cuando $ es un sistema 
no rotante y acelerado linealmente respecto a un sistema inercial (9 puntos) 
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Diagrama de fuerzas netas actuando sobre un sistema de referencia S, cuando $ es un sistema 
rotante y no acelerado linealmente respecto a un sistema inercial (9 puntos) 
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(TRABAJO IT ) 


En mecánica clásica, una nueva reformulación es presentada, que es invariante 
bajo transformaciones entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales, que 
puede ser aplicada en cualquier sistema de referencia sin necesidad de introducir 
las fuerzas ficticias y que establece la existencia de una nueva fuerza universal de 
interacción, denominada fuerza cinética. 


Introducción 


La nueva reformulación, que este trabajo presenta en mecánica clásica, se desarrolla a partir 
de un sistema auxiliar de partículas (denominado Universo) que es utilizado para obtener 
magnitudes cinemáticas (denominadas universales) que son invariantes bajo transformaciones 
entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 


La posición universal r;,, velocidad universal v; y aceleración universal a; de una partícula 2 
con respecto a un sistema de referencia S (inercial o no inercial) están dadas por: 


r =(%) = (,-—£) 
v; = d(5;)/dt = (5, -V)-6x (7% — E) 


> > > 


P(5)/d = (3, -4)-20x (4 -V)+0x [6 x (%-— E)] - 3 x (1, —E) 


II 


a; 


donde F; es el vector de posición de la partícula ¿ con respecto al sistema universal [7, es el 
vector de posición de la partícula ¿, R es el vector de posición del centro de masa del Universo 
y ú es el vector de velocidad angular del Universo] [con respecto al sistema S] (ver Anexo 1) 


El sistema universal es un sistema de referencia fijo al Universo (4 = 0) cuyo origen coincide 
siempre con el centro de masa del Universo (R= V =XA=0) 


Cualquier sistema de referencia S es inercial cuando la velocidad angular del Universo y la 
aceleración A del centro de masa del Universo son iguales a cero con respecto a $. 


Nota : (Y m € Magnitudes Universales : Si m = M2 —> d(m)/dt = d(ñ)/dt —- 4xñ) 
Nueva Dinámica 
[1] Toda fuerza siempre es causada por la interacción entre dos o más partículas. 


[2] La fuerza total T, que actúa sobre una partícula ¿ es siempre igual a cero [ T¿ = 0] 


[3] En este trabajo, todas las fuerzas dinámicas ( todas las fuerzas no cinéticas ) deben 
obedecer siempre la tercera ley de Newton en su forma débil y en su forma fuerte. 


Fuerza Cinética 


La fuerza cinética K;; ejercida sobre una partícula ¿ de masa mj por otra partícula j de 
masa my, causada por la interacción entre la partícula i y la partícula j, está dada por: 


mM; mM; 


(a; — aj) 


donde a; es la aceleración universal de la partícula ¿, a; es la aceleración universal de la 
partícula j y M (= Y" m,) es la masa del Universo. 
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De la ecuación anterior se deduce que la fuerza cinética neta K; (= 7" Ki) que actúa sobre 
una partícula ¿ de masa m;,, está dada por: 


donde a; es la aceleración universal de la partícula ¿ y A(= M"* Y" m,a;) es la aceleración 
universal del centro de masa del Universo. 


Puesto que la aceleración universal del centro de masa del Universo A es siempre igual a 
cero entonces la fuerza cinética neta K; que actúa sobre una partícula ¿ de masa m;, queda: 


Kk; = -—> M;¿aj 
donde a; es la aceleración universal de la partícula 1. 


La fuerza cinética K es considerada en la nueva dinámica, principalmente en el [2] principio, 
como una nueva fuerza universal de interacción. 


Por otro lado, la fuerza cinética K obedece siempre la tercera ley de Newton en su forma 
débil y/o en su forma fuerte. 


[2] Principio 
El [2] principio de la nueva dinámica establece que la fuerza total T, que actúa sobre una 
partícula ¿ es siempre igual a cero. 
T, =0 


Si la fuerza total 'T, es dividida en las siguientes dos partes: la fuerza cinética neta K; y la 
fuerza dinámica neta F, () de fuerzas gravitatorias, fuerzas electrostáticas, etc.) entonces: 


K;¡+F, =0 
Ahora, sustituyendo K; (=— m¿a;) y reordenando, finalmente se obtiene: 
F, = m,a; 
Esta ecuación (similar a la segunda ley de Newton) será usada a lo largo de este trabajo. 


Por otro lado, en este trabajo un sistema de partículas es aislado cuando el sistema está libre 
de fuerzas dinámicas externas. 


Ecuación de Movimiento 


La fuerza dinámica neta F, que actúa sobre una partícula ¿ de masa m, está relacionada con 
la aceleración universal a; de la partícula 1 según la siguiente ecuación: 


F,; = mia; 


A partir de la ecuación anterior se deduce que la aceleración (ordinaria) a; de la partícula ¿ 
con respecto a un sistema de referencia S (inercial o no inercial) está dada por: 


a, = Fm; +4+20x (0,-V)-óx[6x(7,-—R)] +4 x(%,—R) 


donde 7, es el vector de posición de la partícula ¿, R es el vector de posición del centro de 
masa del Universo y % es el vector de velocidad angular del Universo (ver Anexo 1) 


Desde la ecuación anterior se deduce que la partícula ¿ puede estar acelerada incluso si 
sobre la partícula ¿ no actúa fuerza dinámica alguna y también que la partícula ¿ puede no 
estar acelerada (estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme) incluso si sobre la 
partícula ¿ actúa una fuerza dinámica neta no equilibrada. 


Sin embargo, desde la ecuación anterior también se deduce que la primera y segunda ley 
de Newton son válidas en cualquier sistema de referencia inercial, puesto que la velocidad 
angular «Y del Universo y la aceleración Á del centro de masa del Universo son iguales a cero 
con respecto a cualquier sistema de referencia inercial. 


En este trabajo, cualquier sistema de referencia S es un sistema de referencia inercial cuando 
la velocidad angular del Universo y la aceleración Á del centro de masa del Universo son 
iguales a cero con respecto a S. Por lo tanto, cualquier sistema de referencia S es un sistema 
de referencia no inercial cuando la velocidad angular ¿4 del Universo y/o la aceleración Á del 
centro de masa del Universo no son iguales a cero con respecto a $. 


Sin embargo, puesto que en mecánica clásica cualquier sistema de referencia es realmente un 
cuerpo rígido ideal entonces cualquier sistema de referencia S es un sistema inercial cuando 
la fuerza dinámica neta que actúa en cada punto del sistema S es igual a cero. Por lo tanto, 
cualquier sistema de referencia S es un sistema no inercial cuando la fuerza dinámica neta 
que actúa en cada punto del sistema S no es igual a cero (ver Anexo IV) 


Por otro lado, la nueva reformulación de la mecánica clásica presentada en este trabajo y la 
mecánica newtoniana son observacionalmente equivalentes. 


Sin embargo, los observadores no inerciales pueden utilizar la mecánica newtoniana sólo si 
introducen fuerzas ficticias en F, (como la fuerza centrífuga, la fuerza de Coriolis, etc.) 


Adicionalmente, la nueva reformulación de la mecánica clásica presentada en este trabajo es 
también una reformulación relacional de la mecánica clásica puesto que está desarrollada a 
partir de magnitudes relativas (posición, velocidad y aceleración ) entre partículas. 


Sin embargo, como se ha dicho más arriba, la nueva reformulación de la mecánica clásica 
presentada en este trabajo y la mecánica newtoniana son observacionalmente equivalentes. 


Definiciones 


Para un sistema de N partículas, las siguientes definiciones son aplicables: 


Masa 


Posición CM 1 
Velocidad CM 1 


Aceleración CM 1 


Posición CM 2 
Velocidad CM 2 


Aceleración CM 2 


Momento Lineal 1 
Momento Angular 1 


Momento Angular 2 


Trabajo 1 

Energía Cinética 1 
Energía Potencial 1 
Energía Mecánica 1 


Lagrangiano 1 


Trabajo 2 

Energía Cinética 2 
Energía Potencial 2 
Energía Mecánica 2 


Lagrangiano 2 


Wi = a F; - dr; = AK; 


AK;, = Y»; AYami (vi)? 


AU; = -— A F; - dr; 
Er = K¡+U1 
Li = K¡ — Us 


Wa = > dE F; -d(r; — Rem) = AK») 


AK) < o A a Mi (v; = A 


AU = - Df, Fi d(r;— Rem) 
Ez = K2+ Uz 
L2 = K2-—Usz 


Trabajo 3 
Energía Cinética 3 
Energía Potencial 3 


Energía Mecánica 3 


Trabajo 4 
Energía Cinética 4 
Energía Potencial 4 


Energía Mecánica 4 


Trabajo 5 
Energía Cinética 5 
Energía Potencial 5 


Energía Mecánica 5 


Trabajo 6 
Energía Cinética 6 
Energía Potencial 6 


Energía Mecánica 6 


W3 = 


AK3 


YN, AY2F; 5; = AK3 
= YN AY2a m¡a; Tr; 
= =D ¡AYF;-ri 


K3 + Uz 


YN, AY F, - (r, — Ro.) == AKy 
YN; AYa mi [(as as Aecem) : (r; _ Ros) ] 
= - YN AY EF; : (1; — Rem) 


K4 + Usa 


Il 


7 [Fi dE) +AY2F:-(,—K)] = ARs 


Il 


YN AYam, [ (6 — V)? + (a — A) - (7 — K)] 
= DN [f Fi dr,—E)+AYF;-(%,—£)] 


K5 + Us 


E [SÍ Fs d(%— Bom) + AY2 Fi (% Kom)] = AKo 
= DE AYami [ (5, — Vem)? + (8; — Ácm) * (7 — Hom) ] 


K6 + Us 


Relaciones 


En un sistema de partículas, entre las energías cinéticas, las energías potenciales y las energías 
mecánicas, se dan siempre estas relaciones (ver Anexo II) 


Ki, = K2+Y2MV2,, 


K3 = Ka Ele a M Am : Rem 


K5 = Ko +Y2 M [(Vom — V)? + (Ácm — A) * (Bom — R)] 


Ks = K,+Ks 


Ks5 = K2+Ka 


€ Us = Us +U3 


€ Us = Uz+Ua 


Leyes de Conservación 


El momento lineal [P,] de un sistema aislado de N partículas permanece constante si las 
fuerzas dinámicas internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma débil. 


P, = constante [d(P1)/dt = e mías; = 2 F; = 0] 


El momento angular [L; ] de un sistema aislado de N partículas permanece constante si las 
fuerzas dinámicas internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma fuerte. 


L; = constante [ d(L¡)/dt = o Mi [r; x as] = de r, x F; = 0] 


El momento angular [L>] de un sistema aislado de N partículas permanece constante si las 
fuerzas dinámicas internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma fuerte. 


Lz = constante [ d(Lo)/dt == y mi [(r, —= Rem) x (a; — Adi = 
2 mi [ (1; — Rem) Xx aj] = Y (1; — Rem) Xx F; = 0] 


Las energías mecánicas [Ej y E2] de un sistema de N partículas permanecen constantes si 
el sistema está sujeto solamente a fuerzas cinéticas y a fuerzas dinámicas conservativas. 


E, = constante [AE = AK¡+AUÚU, = 0] 


Ez = constante [AEz = AK2+AU> = 0] 


Las energías mecánicas [Ez y E4] de un sistema de N partículas son siempre iguales a cero, 
por lo tanto, permanecen siempre constantes. 
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Ez = constante [ Es N Ya [mi a; 1; —F;- 15] = 0] 
E, = constante [Es = »); Ya [m,a;: (1; — Rem) Fi: (1; —Rem)] = 0] 


NN; Yami [(a;—Aem) (ri—Rom)] = D); 2 mias: (1; — Rem) 


Las energías mecánicas [Es y Eg] de un sistema de N partículas permanecen constantes si 
el sistema está sujeto solamente a fuerzas cinéticas y a fuerzas dinámicas conservativas. 


Es = constante [AEs = AKs+A Us = 0] 


Eg = constante [AEs = AKi+A Us = 0] 


Observaciones Generales 


Todas las ecuaciones de este trabajo pueden ser aplicadas en cualquier sistema de referencia 
inercial o no inercial. 


Por lo tanto, la nueva reformulación de la mecánica clásica presentada en este trabajo está de 
acuerdo con el principio general de relatividad. 


Adicionalmente, los sistemas de referencia inerciales y no inerciales no deben introducir las 
fuerzas ficticias en F, ( como la fuerza centrífuga, la fuerza de Coriolis, etc. ) 


En este trabajo, las magnitudes [m,r,v,a,M,R,V, A, T,K,F,P;,L¡,L>, W¡,K¡,U¡,E1, Li 
Wa, Ko, Uz, E>, La, Wa, K3, Uz, Ez, Wa, Ka, Ua, Ea, W5, Ks, U5, Es, Wo, K6, Us y" Eg] 
son invariantes bajo transformaciones entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 


La energía mecánica Ez de un sistema de partículas es siempre igual a cero [Eg = K3+U3 = 0] 


Por lo tanto, la energía mecánica Es de un sistema de partículas es siempre igual a la energía 
mecánica Ey del sistema de partículas [Ez = Ex] 


La energía mecánica Es de un sistema de partículas es siempre igual a cero [ Ey = K4+U4 = 0] 


Por lo tanto, la energía mecánica Eg de un sistema de partículas es siempre igual a la energía 
mecánica Ez del sistema de partículas [Eg = Ez] 


Si la energía potencial U¡ de un sistema de partículas es una función homogénea de grado k 
entonces la energía potencial Uz y la energía potencial U;z del sistema de partículas, están 
dadas por: [Uz = (4) U;¡] y [Us = (1+5)U1] 


Si la energía potencial U2 de un sistema de partículas es una función homogénea de grado k 
entonces la energía potencial Us y la energía potencial Ug del sistema de partículas, están 
dadas por: [Us = (£) U2z] y [Us = (1+5) U2] 


Si la energía potencial U¡ de un sistema de partículas es una función homogénea de grado k 
y si la energía cinética Ks del sistema de partículas es igual a cero entonces se obtiene: 


[K, = —K3 =U3 = ($) Ur = (757) E1] 


Si la energía potencial U2 de un sistema de partículas es una función homogénea de grado k 
y si la energía cinética Kg del sistema de partículas es igual a cero entonces se obtiene: 


[Kz = —Ky = Us = (5) U2 = (755) Ez] 


Si la energía potencial U¡ de un sistema de partículas es una función homogénea de grado k 
y si el promedio de la energía cinética (K;) del sistema de partículas es igual a cero entonces 
se obtiene: [(K1) = — (Ka) = (Us) = (5) (U1) = (547) (E1)] 


Si la energía potencial Uz de un sistema de partículas es una función homogénea de grado k 
y si el promedio de la energía cinética (Kg) del sistema de partículas es igual a cero entonces 
se obtiene: [(K2) = — (Ka) = (Ua) = (5) (U2) = (74) (Ez)] 


El promedio de la energía cinética (Ks) y el promedio de la energía cinética (Kg) de un sistema 
de partículas con desplazamiento acotado están relacionados con el teorema del virial. 


El promedio de la energía cinética (Ks) y el promedio de la energía cinética (Kg) de un 
sistema de partículas con desplazamiento acotado ( en (K5) con respecto a R y en (Kg) con 
respecto a Rem ) son siempre iguales a cero. 


La energía cinética Ks y la energía cinética Kg de un sistema de N partículas pueden ser 


también expresadas como sigue: [ K5 = Dd), Ya m¡(%;f; + Fr; ) ] donde r, = | 7; — R| 
y [Ks = io la mi mM); Mr Poj + Poj Pij ) ] donde Pij = | Fi — Pi | N1 ( Lo E o) 


La energía cinética K; y la energía cinética Kg de un sistema de N partículas pueden ser 
también expresadas como sigue: [o Ya mi (F,) ] donde T; en Ya (7%, — R) - (F, — R) 
y [Ko = is la mjimj M=(Tij) ] donde Tij = 1/2 (r; => 5) y (r, == F;) N2 (yx.- de a) 


La energía cinética Kg es la única energía cinética que puede ser expresada sin necesidad 
de introducir magnitud alguna relacionada con el Universo [ tales como: r, v, a, d, R, etc. 


En un sistema aislado de partículas la energía potencial Uz es igual a la energía potencial U; si 
las fuerzas dinámicas internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma débil [Us = Uz 


En un sistema aislado de partículas la energía potencial U, es igual a la energía potencial Uz si 
las fuerzas dinámicas internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma débil [U4 = Uz 


En un sistema aislado de partículas la energía potencial Ug es igual a la energía potencial Us si 
las fuerzas dinámicas internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma débil [Ug = Us 


Un sistema de referencia S es un sistema no rotante especial cuando la velocidad angular Y 
del Universo con respecto a S es igual a cero y S es además un sistema inercial cuando la 
aceleración A del centro de masa del Universo con respecto a $ es igual a cero. 


Si el origen de un sistema no rotante especial [¿ = 0] coincide siempre con el centro de masa 
del Universo [R =V=AÁA= 0] entonces se logra: [r, = F;, v, = %, y a; = 4,] Por lo tanto, 
es posible afirmar que las magnitudes universales y las magnitudes ordinarias son siempre 
las mismas en este sistema de referencia. 


Sin considerar a las fuerzas cinéticas, este trabajo no contradice la primera y segunda ley de 
Newton puesto que estas dos leyes siguen siendo válidas en cualquier sistema de referencia 
inercial. La ecuación [ F, = m;, a; ] es una simple reformulación de la segunda ley de Newton. 
Finalmente, en este trabajo, la ecuación [ F, = m¿a; ] es válida en cualquier sistema de 


referencia inercial o no inercial solamente si todas las fuerzas dinámicas obedecen siempre la 
tercera ley de Newton en su forma débil y en su forma fuerte. 
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Anexo I 


El Universo 


El Universo es un sistema que contiene a todas las partículas, que está siempre libre de 
fuerzas externas y que todas las fuerzas dinámicas internas obedecen siempre la tercera ley 
de Newton en su forma débil y en su forma fuerte. 


La posición R, la velocidad V y la aceleración A del centro de masa del Universo respecto 
a un sistema de referencia S, la velocidad angular 4 y la aceleración angular «' del Universo 
respecto al sistema de referencia S, están dadas por: 


. All 
M= > mm 
= . ss All 
R=M">)> Mm 
7 . ps AU > 
V =M”" >, mú 


FÍ . A > 
A = M LN) mi dá; 


SST 
| 
> 
Si 
| 
paa) 
Ny 
a 
| 
AR 
5 
| 
Ol 
at: 
S 
OS 
5 
| 
Pay) 
— 


L= NM m(r,—R) x (6, — V) 


donde M es la masa del Universo, T es el tensor de inercia del Universo (respecto a R) y L 
es el momento angular del Universo respecto al sistema de referencia $. 


Transformaciones 


Las transformaciones de posición, velocidad y aceleración de una partícula 1 entre un sistema 
de referencia S y otro sistema de referencia S”, están dadas por: 


Anexo II 


Relaciones 
En un sistema de partículas se dan siempre estas relaciones ( Las magnitudes Rem, Vem, Acm, 
Rem, Vem Y Acm pueden ser reemplazadas por las magnitudes R, V, A, R, V y Ao por las 


magnitudes r;, v;, aj, 7;, 0, y 4, respectivamente. Por otro lado, siempre R = V=A =0) 


Anexo III 


Magnitudes 


Las magnitudes L2, Wa, Ka, U2, Wa, Ka, Us, Wo, Kó y Us de un sistema de N partículas 
pueden ser también expresadas como sigue: 


L> = si Mim; M”| (r, — r;) Xx (v; —vj)] 


Wa = Dj, mimjM> [ [7 (E,/m; — Fs/mj) : d(r; — r5)] 


AK) = Dis A la mi¡mj M-”* (v; = v;)? = Wo) 

AUs = - e Mi m; M=[f (E¿/m, + F;,/m;) É d(r; = r;)] 

Wa = Dj, AYa m¡mjM"* | (E¿/mi — Fj/mj) - (1; — r;)] 

AKa = a A a mi¡mj M=|(as —= as) . (r; == r5)] = Wa 

Wo = Dj, mimjM "| $7 (E,/mi —Fy/mj) -d(7, —Fj) +A Ya (Fi /m;—E¿/mj) (7; —7y)] 
AKs = Dj: AY mim¿M "| (0, — 8,2 + (4, — dj) -(H—7)] = Wo 

AU = y, mim MT 7 (E, /m¡—F5/mj)-(7,—7,)+A Y (F¡/m¡—F3/mj) (7,7) ] 


Las magnitudes W« as) Y Ur aro) de un sistema aislado de N partículas cuyas fuerzas 
dinámicas internas obedecen la tercera ley de Newton en su forma débil se reducen a: 


W, = Wa = DJ Fi: dr, 


AU, = AUz = — ea la F, - dr, 


W3= W¿ = »,¡AY2F;- 7 


AUz = AÚr4 = —- DD), AYF;- 7% 


Ws = We = D[/ Fi dr, +AY2F; 7] 


AUs = AUs = ID [/ Fi dr, +AY2F;- 7] 
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Anexo IV 
Sistemas y Fuerzas 


Diagrama de fuerzas dinámicas netas actuando sobre un sistema de referencia S, cuando S 
es un sistema no rotante y no acelerado linealmente respecto a un sistema inercial (9 puntos) 


4y 


MS] 


Diagrama de fuerzas dinámicas netas actuando sobre un sistema de referencia S, cuando S 
es un sistema no rotante y acelerado linealmente respecto a un sistema inercial (9 puntos) 
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Diagrama de fuerzas dinámicas netas actuando sobre un sistema de referencia S, cuando S 
es un sistema rotante y no acelerado linealmente respecto a un sistema inercial (9 puntos) 
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Apéndice A 
Campos y Potenciales I 


La fuerza cinética neta K;, que actúa sobre una partícula ¿ de masa mj puede ser también 
expresada como sigue: 


K, = +m|E+(%-V)xB 

A = (0, - V)x(UVxA) 

K, = +m,| -(8,-4)420x (0, V)-6x [6x (8, —E)] +48 x (7, —Ñ) 
donde 

DA 

AS 

B=VxA 

$ = -Ya[6x (r,— E)? + Y2(0, - V)? 

A =-[6x(7%,-R)] + (5, - V) 

DA 


La fuerza cinética neta K, que actúa sobre una partícula ¿ de masa mj, puede ser también 
obtenida a partir de la siguiente energía cinética: 


K, = —m[9 — (0%,- V)-A] 
K;, = 1/2 mi [ (8, — V) 6 x (7%, R)]? 
0 1/3. m [vi]' 


Dado que la energía cinética K; debe ser positiva, entonces aplicando la siguiente ecuación 
Euler-Lagrange, se obtiene: 


d 9% mi [v;]* 9 Yami [vi] 
dt Ovi; Or; 


K; = 


= - mM;¡a; 


donde r;,v; y a; son la posición universal, la velocidad universal y la aceleración universal 
de la partícula 1. 


* En la derivada parcial temporal considerar las coordenadas espaciales como constantes [ o modificar 
esto en la primera ecuación: + Ya (5,—V)xB , y esto en la segunda ecuación: + Ya (5, V)x(VxA) ] 
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Apéndice B 
Campos y Potenciales II 


La fuerza cinética neta K; que actúa sobre una partícula ¿ de masa m, ( con respecto a un 
sistema de referencia S fijo a una partícula s ( , = U, = dí =0 ) de masa ms, con velocidad 
universal v, y aceleración universal a, ) puede ser también expresada como sigue: 


K, =+m|E+%xB 
r A 
K;, = +m; ve 4 (VA) 
K, = fall (d¿+a)+20x0-0x(Ux 7 )+0xF; 
donde 
OA 
E = -—Vó-— — 
e Ot 
B=VxA 
o = (EXT + Y (04)? 
A =-—(0x*F)+(0, + vs) 
A 
A AAA 


La fuerza cinética neta K;, que actúa sobre una partícula ¿ de masa mj puede ser también 
obtenida a partir de la siguiente energía cinética: 


K; = mi [o — (0, +vs)-A] 
K; = 1/3 mi [ (0, + vs) (05 x 7%)]" 
K;, = Ya mi [v;] 


Dado que la energía cinética K; debe ser positiva, entonces aplicando la siguiente ecuación 
Euler-Lagrange, se obtiene: 


Ko = d DESEOS [+ Peral] 


= - m;¡a; 


dt o) vi o) r; 
donde r;,v; y a son la posición universal, la velocidad universal y la aceleración universal 
de la partícula 1. 


* En la derivada parcial temporal considerar las coordenadas espaciales como constantes [ o modificar 
esto en la primera ecuación: + Y2 5¿xB , y esto en la segunda ecuación: + Ya 3¿x(VxA) ] (Ov./0t —= as) 
[ o modificar en la primera ecuación: + Ya (8,+vs)xB , y en la segunda ecuación: + Ya (8, +vs)x(VxA) ] 
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Apéndice C 
Campos y Potenciales III 


La fuerza cinética K;¿ ejercida sobre una partícula ¿ de masa m, por otra partícula ¿ de masa 
my puede ser también expresada como sigue: 


K,) = + mmjM= [E + (0, 5;) x B 
r JA 
K,) = + m,mjM”" Vó ET | (5, DU) x (Vx A) 
K;y = +mm¿M> | (8-4) +20x (0,0) -0x [8 x (7, —7,)] +4 x (7, — 5) 
donde: 
JA 
E = -—Vó-— — 
$ Ot 
B=VxA 
p = — Ya [6 x (7 — 75) 1% + Ya (0 — 0)” 
A =-[0x(%-—7))] + (8, 5) 
JA 


La fuerza cinética K;¿ ejercida sobre una partícula ¿ de masa m, por otra partícula ¿ de masa 
my puede ser también obtenida a partir de la siguiente energía cinética: 


Ki = YamimjM> [(0, 0) 0 x (%—7,)] 
Ki; = 1/2 m,¿mjM"" [ v; — vs] 


Dado que la energía cinética K;j debe ser positiva, entonces aplicando la siguiente ecuación 
Euler-Lagrange, se obtiene: 


__dlowrgalv—w]] 04m [vw] mm 
Ki = m7 O[v;—vj] 0 O[r;—r;] = M (a; aj] 


donde r;,v;,a;,rj, v; y az son las posiciones universales, las velocidades universales y las 
aceleraciones universales de la partícula ¿ y de la partícula 7. 


* En la derivada parcial temporal considerar las coordenadas espaciales como constantes [ o modificar 
esto en la primera ecuación: + Ya (5,—5,)xB , y esto en la segunda ecuación: + Ya (0,—8,)x(VxA) ] 
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